ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 302 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 


Αριθ. 19263 

Κατανομή θέσεων κατά βαθμούς των Νομαρχιακών Τα¬ 
μείων (Ν.Π.Δ.Δ.). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. Δ/γμα 3620 της 16/16.11.56 (Α 279) «Περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων «περί 
διοικητικής αποκεντρώοεως». 

2. Το Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75 τ.Α'). 

3. Το Β. Δ/γμα 8/13.5.57 (ΦΕΚ 84 τ.Α') «Περί ορισμού 
και διαρθρώσεως θέσεων προσωπικού των κατά το Ν.Δ. 
3620/56 Νομαρχιακών Ταμείων». 


28 Απριλίου 1993 

4. Το Β. Δ/γμα 51 /20.1.70 (ΦΕΚ 13 τ.Α') «Περί συστά- 
σεως τακτικών θέσεων παρά τοις ΝομαρχιακοΙς Ταμείοις 
κατ' εφαρμογή του Ν.Δ. 169/69». 

5. Το Π. Δ/γμα 7/22.1.86 (ΦΕΚ 5 τ.Α') «Σύσταση νέων 
κλάδων και μονίμων οργανικών θέσεων προσωπικού στα 
Νομαρχιακά Ταμεία της Χώρας». 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 26 παρ. 2 του Ν. 
2085/92 «Ρύθμιση θεμάτων Οργάνωσης και λειτουργίας 
προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 170/Α/20.10.1992). 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 που 
προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 (ΦΕΚ 154 Α), 
αποφασίζουμε: 

Κατανέμουμε τις οργανικές θέσεις των Νομαρχιακών 
Ταμείων του Κράτους στους βαθμούς τουάρθρου 1 του Ν. 
2085/82 που κατά Νομαρχιακά Ταμείο έχουν ως εξής: 


ΚΛΑΔΟΙ 


ΒΑΘΜΟΙ 


ΘΕΣΕΙΣ 


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Κλάδος ΠΕ Πολιτ. Μηχ/κών: 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

(θέσεις 5, εκ των οποίων η 1 
είναι προσωρινή) 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

(θέσεις 7) 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 
(θέσεις 5 εκ των οποίων η 1 
είναι προσωρινή) 


Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 
Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α’ 
Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α’ 

Τμηματάρχης Α', Β' 

Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α’ 
Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

Επιμελητής Α' 

Επιμελητής Β', Γ' 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθ. Υπαλλ. Α' 


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

(θέσεις 7) 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

(θέσεις 22 εκ των οποίων 
οι 6 προσωρινές) 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 


Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α’ 
Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

Τμηματάρχης Α', Β' 

Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 
Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α' 
Δόκιμος Βοηθός-Βοηθ. Υπαλλ. Α' 


1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

4 
1 
2 
2 


1 

1 

1 

3 

3 

10 

12 

1 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΚΛΑΔΟΙ 

ΒΑΘΜΟΙ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Δόκιμος Γραμματέας έως Γραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

Τμηματάρχης Α\ Β' 

1 

(θέσεις 5) 

Εισηγητής Α', Β' 

2 


Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α' 

2 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

Εισηγητής Α', Β' 

1 

(θέσεις 2) 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

Τμηματάρχης Α', Β' 

1 

(θέσεις 6) 

Εισηγητής Α', Β' 

2 


Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

3 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

Εισηγητής Α', Β' 

7 

(θέσεις 16 εκ των οποίων οι 3 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

9 

είναι προσωρινές) 



Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθδς Υπαλλ. Α' 

1 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

Τμηματάρχης Α', Β' 

1 

(θέσεις 6) 

Εισηγητής Α', Β’ 

2 


Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α' 

3 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

Εισηγητής Α', Β' 

3 

(θέσεις 7 εκ των οποίων οι 4 

Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α' 

4 

είναι προσωρινές) 



Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 

1 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

(θέσεις 2 εκ των οποίων η 1 
είναι προσωρινή) 

Εισηγητής Α', Β' 

1 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α’ 

1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

Τμηματάρχης Α', Β' 

1 

(θέσεις 6) 

Εισηγητής Α', Β’ 

2 


Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

3 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

Εισηγητής Α', Β' 

4 

(θέσεις θ εκ των οποίων οι 2 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

5 

είναι προσωρινές) 

Επιμελητής Β', Γ' 

1 

Κλάδος ΥΕ Φυλάκων (θέσεις 2): 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α’ 

1 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

Τμηματάρχης Α', Β' 

1 

(θέσεις 6) 

Εισηγητής Α', Β' 

2 


Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α’ 

3 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

Εισηγητής Α', Β' 

5 

(θέσεις 11 εκ των οποίων οι 3 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

6 

είναι προσωρινές) 



Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 

1 
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<·■ ΚΛΑΔΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΧΑΪΑΣ 

Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: Δόκιμος Γραμματέας έως Γραμματέας Α' 1 

Κλάδος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών/ Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 1 

(Η θέση αυτή είναι προσωρινή) 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: Τμηματάρχης Α', Β' 1 

(θέσεις 7) Εισηγητής Α', Β' 3 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α’ 3 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: Εισηγητής Α\ Β' 12 

(θέσεις 26 εκ των οποίων οι 4 Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 14 

είναι προσωρινές) 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: Επιμελητής Α' ’ 

Επιμελητής Β', Γ' 1 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 1 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 1 ; 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: Τμηματάρχης Α', Β' 1 

(θέσεις 5) Εισηγητής Α', Β' 2 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 2 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: Εισηγητής Α', Β' 3 

(θέσεις 7 εκ των οποίων 4 είναι προσω- 

ρινές) Δόκιμος Γραφέας έως Γ ραμματέας Α' 4 

Κλάδος ΥΕ Βοηθ. Προσωπικού: . Επιμελητής Β', Γ' 1 

(θέσεις 2) - Δόκιμος Βοηθ. - Βοηθός Υπαλλ. Α' 1 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 1 ί.- 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: Τμηματάρχης Α', Β' 1 

(θέσεις 4) Εισηγητής Α’, Β' 1 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γραμμ. Α' ,2 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: Εισηγητής Α', Β' 5 

(θέσεις 12) Δόκιμος Γραφέας έως Γ ραμματέας Α' 7 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 1 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

- — ' 1 ->. 

Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 1 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: Τμηματάρχης Α', Β' 1. 

(θέσεις 5) Εισηγητής Α', Β' 2 

Δόκιμος Γραφέας έως Γ ραμματέας Α' 2 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: Εισηγητής Α', Β' 1 

(θέσεις 3) Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 2 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 1 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ .. 

Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: Δόκιμος Γραμματέας έως Γραμματέας Α 1 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: . Τμηματάρχης Α', Β' 1 

(θέσεις 5) Εισηγητής Α', Β' 2 

Δόκιμος Γραφέας έως Γ ραμματέας Α' 2 
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ΚΛΑΔΟΙ , 

ΒΑΘΜΟΙ 

ΘΕΣΕΙΣ 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

Εισηγητής Α', Β' 

1 

(θέσεις 2) 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 

1 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α’ 

1 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

Τμηματάρχης Α', Β' 

1 

(θέσεις 5) 

Εισηγητής Α', Β' 

2 


Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

2 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

Εισηγητής Α', Β' 

4 

(θέσεις 10) 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γραμματέας Α’ 

6 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 

1 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Εισηγητής Α', Β' 

1 

(θέσεις 2 εκ των οποίων 1 προσωρινή) 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Εισηγητής Α’, Β' 

1 


Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

Τμηματάρχης Α', Β' 

1 

(θέσεις 7) 

Εισηγητής Α', Β’ 

3 


Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

3 

Κλάδος ΔΕ Σχεδιαστών: 

Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

Εισηγητής Α', Β' 

6 

(θέσεις 13) 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

7 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 

1 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Δόκιμος Γραμματέας έως Γραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

Τμηματάρχης Α', Β' 

1 

(θέσεις 5) 

Εισηγητής Α', Β' 

2 


Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

2 

Κλάδος Σχεδιαστών-Εργοδηγών: 

Εισηγητής Α', Β' 

1 

(θέσεις 2) 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

Εισηγητής Α', Β' 

7 

(θέσεις 16 προσωρινές) 

Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α' 

9 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' _ 

1 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α’ 

1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

Τμηματάρχης Α', Β' 

1 

(θέσεις 4) 

Εισηγητής Α', Β' 

Ί 


Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α' 

2 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 

1 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

• Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

' Τμηματάρχης Α', Β’ 

1 

(θέσεις 6) 

Εισηγητής Α', Β' 

2 


Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α' 

- 3 
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ΚΛΑΔΟΙ 


ΒΑΘΜΟΙ 


Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: Εισηγητής Α', Β' 

(θέσεις 8 προσωρινές) Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ, Α 


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

(θέσεις 5) 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

(θέσεις 8) 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 


Δόκιμος Γραμματέας έως Γραμματέας Α’ 
Δόκιμος Γραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

Τμηματάρχης Α’, Β’ 

Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 
Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α' 
Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

(θέσεις 6) 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

(θέσεις 17) 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 
(θέσεις 2) 


Δόκιμος Γραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 
Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 
Τμηματάρχης Α’, Β' 

Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 
Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α' 
Επιμελητής Β’, Γ' 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

(θέσεις 4) 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

(θέσεις 11): 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 


Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 
Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α’ 

Τμηματάρχης Α', Β' 

Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γραφέας έως Γ ραμματέας Α' 
Εισηγητής Α', Β’ 

Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α' 
Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

(θέσεις 11 εκ των οποίων οι 2 
είναι προσωρινές) 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

(θέσεις 9 όλες προσωρινές) 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 


Δόκιμος Γραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 
Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

Τμηματάρχης Α', Β' 

Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α' 
Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α' 
Δόκιμος Βοηθός-Βοηόός Υπαλλ. Α' 


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

(θέσεις 7) 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

(θέσεις 19 προσωρινές) ,·. 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 


Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 
Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

Τμηματάρχης Α', Β' 

Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 
Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 
Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 


ΘΕΣΕΙΣ 

_____ 

4 
1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

5 
1 

1 

1 

1 

2 

3 
7 
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1 

1 

1 

1 

1 

2 

5 
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1 
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1 
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1 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΚΛΑΔΟΙ , ΒΑΘΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

Τμηματάρχης Α', Β' 

1 

(θέσεις 6) 

Εισηγητής Α', Β' 

2 


Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α' 

3 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

Εισηγητής Α', Β' 

1 

(θέσεις 2) 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 

1 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α’ 

1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

Τμηματάρχης Α', Β' 

1 

(θέσεις 8 εκ των οποίων οι 3 

Εισηγητής Α', Β’ 

3 

είναι προσωρινές) 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

4 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

Εισηγητής Α’, Β’ 

8 

(θέσεις 21 εκ των οποίων οι 6 
είναι προσωρινές) 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

13 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 

Επιμελητής Α’ 

1 

(θέσεις 7 εκ των οποίων οι 6 

Επιμελητής Β', Γ 

2 

είναι προσωρινές) 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 

4 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

Τμηματάρχης Α', Β' 

1 

(θέσεις 4) 

Εισηγητής Α', Β’ 

1 


Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

2 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

Εισηγητής Α’, Β’ 

2 

(θέσεις 3) 

Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α' 

3 


Επιμελητής Β’, Γ' 

1 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 
(θέσεις 2) 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 

1 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α’ 

1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

Τμηματάρχης Α', Β' 

1 

(θέσεις 4) 

Εισηγητής Α’, Β' 

1 


Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α’ 

2 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

Εισηγητής Α', Β' 

1 

(θέσεις 3) 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

2 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 

1 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Δόκιμος Γραμματέας έως Γραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

Τμηματάρχης Α', Β' 

1 

(θέσεις 4) 

Εισηγητής Α’, Β' 

1 


Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α’ 

2 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

Εισηγητής Α', Β' 

2 

(θέσεις 4 Προσωρινές) 

Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α’ 

2 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 

1 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΚΛΑΔΟΙ 


ΒΑΘΜΟΙ 


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

(θέσεις 4) 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

(θέσεις 8) 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 


Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 
Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

Τμηματάρχης Α', Β' 

Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α' 
Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α’ 
Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' : 


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

(θέσεις 6) 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

(θέσεις 10) 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 
(θέσεις 2) 


Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 
Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

Τμηματάρχης Α', Β' 

Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γραφέας έως Γ ραμματέας Α’ 
Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 
Επιμελητής Β', Γ' 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
Εισηγητής Α', Β’ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός (θέσεις 2): 
Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

(θέσεις 6) 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

(θέσεις 2) 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 


Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 
Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

Τμηματάρχης Α', Β' 

Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 
Εισηγητής Α’, Β’ 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α’ 
Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α’ 


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

(θέσεις 5) 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 


Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 
Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

Τμηματάρχης Α', Β' 

Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γραφέας έως Γ ραμματέας Α' 
Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' : 


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

(θέσεις 6) 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

(θέσεις 3) 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 


Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 
Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α’ 
Τμηματάρχης Α', Β' 

Εισηγητής Α', Β' ...... 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 
Εισηγητής Α’, Β' 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 
Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 


ΘΕΣΕΙΣ 


1 

1 

1 

1 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΚΛΑΔΟΙ 


ΒΑΘΜΟΙ 


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

(θέσεις 7) 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

(θέσεις 17) 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 
(θέσεις 2) 


Δόκιμος Γραμματέας έως Γραμματέας Α' 
Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α’ 

Τμηματάρχης Α’, Β' 

Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 
Εισηγητής Α', Β’ 

Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α’ 
Επιμελητής Α', Β' 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

(θέσεις 5) 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

(θέσεις 8) 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 


Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 
Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 
Τμηματάρχης Α', Β' 

Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α' 
Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 
Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

(θέσεις 4) 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

(θέσεις 13) 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 


Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 
Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

Τμηματάρχης Α’, Β' 

Εισηγητής Α’, Β’ 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 
Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γραφέας έως Γ ραμματέας Α' 
Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

(θέσεις 5 εκ των οποίων η 1 
είναι προσωρινή) 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

(θέσεις 6) 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 


Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α’ 
Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

Τμηματάρχης Α', Β' 

Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 
Εισηγητής Α', Β’ 

Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α' 
Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

(θέσεις 2 εκ των οποίων 1 προσωρινή) 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

(θέσεις 6 εκ των οποίων η 1 
είναι προσωρινή) 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

(θέσεις 5 εκ των οποίων οι 2 
είναι προσωρινές) 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 


Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 
Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

Τμηματάρχης Α', Β' 

Εισηγητής Α’, Β' 

Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α’ 
Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α' 
Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 


ΘΕΣΕΙΣ 


1 

1 

1 

3 

3 

7 

10 

1 

1 


1 

1 

1 

2 

2 

3 

5 

ιΐ 


1 

1 

1 

1 

2 

5 

8 

1 


1 

1 

1 

2 

2 

2 

4 

1 


1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

3 


1 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

Τμηματάρχης Α', Β’ 

1 

(θέσεις 6) 

Εισηγητής Α', Β' 

2 


Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

3 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

Εισηγητής Α’, Β' 

4 

(θέσεις 9) = 

Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α' 

5 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α’ 

1 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

Τμηματάρχης Α', Β' 

1 

(θέσεις 4) 

Εισηγητής Α', Β' 

1 

- 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

2 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

Εισηγητής Α', Β’ 

3 

(θέσεις 9) 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α’ 

6 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 

1 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΤΕ Δ/κός-Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Τμηματάρχης Α', Β' 

1 

(θέσεις 3 εκ των οποίων οι 2 

Εισηγητής Α', Β' 

1 

είναι προσωρινές) 

Δόκιμος Γραμματέας έως Γραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

Εισηγητής Α', Β' 

2 

(θέσεις 6) 

Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α' 

4 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

Εισηγητής Α’, Β’ 

2 

(θέσεις 7) 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

5 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 

Επιμελητής Β’, Γ’ 

1 

(θέσδεις 2) 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α’ 

1 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α’ 

1 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α’ 

1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

Τμηματάρχης Α', Β' 

1 

(θέσεις 7) 

Εισηγητής Α', Β' 

2 


Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α’ 

4 

Κλάδος ΔΕ Σχεδιαστών: 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

-1 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

Εισηγητής Α', Β' 

3 

(θέσεις 8) 

Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α' 

5 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α’ 

1 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Δόκιμος Γραμματέας έως Γραμματέας Α’ 

1 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Δόκιμος Γραμματέας έως Γραμματέας Α’ 

1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

. Τμηματάρχης Α’, Β' 

1 

(θέσεις 4) 

Εισηγητής Α’, Β’ 

1 


Δόκιμός Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

2 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

Εισηγητής Α’, Β' 

1 

(θέσεις 3) 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

2 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 

1 




3424 
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ΚΛΑΔΟΙ 


ΒΑΘΜΟΙ 


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

(θέσεις 6) 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

(θέσεις 14) 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 


Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 
Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 
Τμηματάρχης Α', Β' 

Εισηγητής Α’, Β' 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 
Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γραμματέας Α' 
Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

(θέσεις 5) 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

(θέσεις 6) 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 


Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 
Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 
Τμηματάρχης Α', Β' 

Εισηγητής Α', Β’ 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 
Εισηγητής Α’, Β' 

Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α' 
Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

(θέσεις 6 εκ των οποίων οι 2 
είναι προσωρινές) 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

(θέσεις 3) 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 


Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 
Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

Τμηματάρχης Α', Β’ 

Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γραφέας έως Γραμματέας Α' 
Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α’ 
Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

(θέσεις 3 εκ των οποίων οι 2 
είναι προσωρινές) 

Κλάδος ΠΕ Πολιτικών-Μηχανικών: 
Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

(θέσεις 8) 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

(θέσεις 21 εκ των οποίων οι 2 
είναι προσωρινές) 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 


Τμηματάρχης Α', Β' 

Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 
Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 
Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 
Εισηγητής Α’, Β’ 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 
Εισηγητής Α', Β’ 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 
Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

(θέσεις 8) 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

(θέσεις 31) 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 
(θέσεις 7) 


Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 
Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α’ 
Τμηματάρχης Α', Β' 

Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 
Εισηγητής Α', Β' 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 
Επιμελητής Α' 

Επιμελητής Β', Γ' 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 


ΘΕΣΕΙΣ 


1 

1 

1 

2 

3 

6 

8 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

5 

7 

14 

1 


1 

1 

1 

3 

4 

14 

17 

2 

2 

3 
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ΚΛΑΔΟΙ 

ΒΑΘΜΟΙ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

Τμηματάρχης Α', Β' 

1 

(θέσεις 6) 

Εισηγητής Α', Β' 

2 


Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α’ 

3 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

Εισηγητής Α', Β' 

6 

(θέσεις 14) 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

8 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 

1 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

Τμηματάρχης Α’, Β' 

1 

(θέσεις 4) 

Εισηγητής Α',.Β' 

1 


Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

2 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

Εισηγητής Α', Β' 

4 

(θέσεις 11) 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

7 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 

Επιμελητής Β', Γ 

1 

(θέσεις 2) 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 

1 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

Τμηματάρχης Α', Β' 

1 

(θέσεις 5) 

Εισηγητής Α', Β' 

2 


Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

2 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

Εισηγητής Α', Β' 

5 

(θέσεις 13 εκ των οποίων οι 5 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

8 

είναι προσωρινές) 



Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 

1 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

Τμηματάρχης Α', Β' 

1 

(θέσεις 5) 

Εισηγητής Α', Β' 

2 


Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

2 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

Εισηγητής Α', Β' 

2 

(θέσεις 6) 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

4 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 

1 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 


Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: 

Δόκιμος Γ ραμματέας έως Γ ραμματέας Α' 

1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: 

Τμηματάρχης Α’, Β' 

1 

(θέσεις 6) 

Εισηγητής Α', Β' 

2 


Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

3 

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 

Εισηγητής Α', Β' 

4 

(θέσεις 10) 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γ ραμματέας Α' 

6 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 

Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 

1 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΚΛΑΔΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ' ΘΕΣΕΙΣ 


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

Κλάδος ΠΕ Διοικητικός: Δόκιμος Γραμματέας έως Γραμματέας Α' 1 

Κλάδος ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμ.: Δόκιμος Γραμματέας έως Γραμματέας Α' 1 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός: Τμηματάρχης Α', Β’ 1 

(θέσεις 5) Εισηγητής Α', Β' 2 

Δόκιμος Γ ραφέας έως Γραμματέας Α' 2 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: Δόκιμος Βοηθός-Βοηθός Υπαλλ. Α' 1 


Στους κλάδους που έχουν και προσωρινές θέσεις, όταν 
κενώνονται, η κατάργησή τους γίνεται στον εισαγωγικό 
βαθμό ή και στον αμέσως ανώτερο, μέχρι να εξαντληθούν 
οι καταργούμενες προσωρινές θέσεις. 

Η κατάργηση των προσωρινών αυτών θέσεων διαπιστώ¬ 
νεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του αρμό¬ 
διου Νομαρχιακού Ταμείου. 


Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεΙ στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 15 Απριλίου 1993 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ , ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


